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A, E’ il diritto del Ponte per fianco. 

B , Sono le traui, che fanno lc fponde del ponte. 

C, S ono le tefte delle traui , che fanno la larghczza . 

P, Sonoicolonnelli. 

E, Sono le braccia, doe gli armamenti del ponte. 

F , Sono le traui, che pofte lotto il ponte ne i capi aiutano a foftentar il carico. 

G, E il fuolo dcl ponte. 

H, E‘ il fondo del flume . 


QV E S T’ V L T I M A inuentione ft potra fare con piu, e con manco arco di quelIo,ch’e di- 
legnato , fecondo che ricerch era la qualita de’ liti , e la grand ezza de’ flumi . La altezza del pon- 
te, iiella qual lono gli armamenti, o uogliam dir le braccia, che uanno da un colonnello all'altro- 
fi fara per la undccima parte della larghezza del flume. Tutti i cunci che lono fatti da i colonnel 
li rilponderanno al centro, ilchc faral’opera fortisfima i colonnellifoftenteranno le traui po- 

fte per la larghezza , e per la lunghezza del ponte, come ne’ fopradetti. I ponti di quefte quattio 
maniere li potranno far lunghi quanto richiedera il bifogno,facendo maggiori tutte le parti loro 
aproportione. 



A, E' il diritto d el ponte per fianco . 

B, E'illuolodelponte. 

C, Sono i Colonnelli . 

D, Sono le braccia, che armano, e loftentano i colonnelli . 

E, Sono le tefte delle traui , che fanno la larghezza del ponte . 
F> E'il fondo del flume. 


T E R Z O. 




DEL PONTE DI BASSANO. Cap. IX. 

R E S S O a BafTano terra pofta alle radici dell’ AIpi,che feparano la Italia dalla 
,jp Magna ; ho ordinato il Ponte di legname, che fegue,fopra la Brenta flume ue- 

f yipJli locisfimo , che mette capo in mare uicino a Venetian fu da gli antichi detto 
R pgg||l Meduaco, alquale(come racconta Liuio nella fuaprima Deca ( Cleonimo 
\ Spartanouenneconl’armataauantila guerraTroiana. Il flume, nel luogo 

If doue e ftato fatto il ponte , e largo cento e ottanta piedi. Quefta larghezza fi 

[juife in cinque parti eguali ; percioche fortificate molto bene tutte due le ripe, cioei capidel 
ponte con traui di Rouere,e di Larice,fi fecero nel flume quattro ordini di pali , diftanti 1’uno dal 
faltro trentaquattro piedi , e mezo . Ciafcuno di quefti ordini e di otto traui lunghe trenta pie- 
ai,gr°lTeper ogni uerfo unpiede e mezo, e diftanti 1’unadaU’altra duepiedi ; onde tutta la lun- 
ahezza del ponte uenne a efter diuifa in cinque Ipacij ; & la larghezza fua di uentifei piedi . So- 
praidetti ordini fipoferoalcune traui lunghe fecondo la detta larghezza (quefta forte di traui 
coflpofte uolgarmente li chiamano Correnti) lequali inchiodate alle traui fite nel flume le tengo 
no tutte infieme congionte, & unite, fopra quefti correnti al diritto delle dette traui , fi dilpofero 
otto altre traui , lequali fanno la lunghezza del ponte , e giongono da un’ordine all’altro : e per- 
dieladiftanza tra detti ordini e molto grande , onde con difficult^ le traui pofte peril lungo hau 
rebbonopotuto reggere il carico , che lor foffe ftato pofto fopra, quando fofte ftato molto ; fi po 
fero tra quelle & i correnti alcune traui , che foruono per modiglioni , e foftentano parte del cari- 
co: oltre accio fi ordinarono altre traui , lequali affermate in quelle, ch’erano fite nel flume, e pie 
gate l’una uerfo dell’altra , andallero a unirh con un’altra traue pofta nel mezo della detta diftan- 
zafottociafcunadelletrauidellalunghezza. Quefte traui cofi ordinate rendono 1’afpetto di 
un’arco,ilqualehabbiadifrezzalaquartapartedelfuodiametroj& intal modo l’opera riefoe 
bellaper la forma, e forte, per uenirle traui, che fanno la lunghezza del Ponte ; aelfer doppie 
nelmezo. Sopraqueftefonopoftealtretrauipertrauerfo,lequalifannoilpiano,d fuolo del 

ponte, & fportano con le lor tefte alquanto fuori del rimanente dell’opera , e paiono i modiglio- 
ni di una cornice . Nell’una , e l’altra fponda del ponte fono ordinate le colonne,che foftengo- 
nola coperta, e feruono per loggia , e fanno tutta l’opera commodisfima , e bella. 


E’la Iinea della fuperficie dell’acqua . 

A, E'il diritto del fianco del ponte. 

B , Sono gli ordini delle traui fitte nel flume . 

C, Sono le tefte de’ Correnti. 

D, Sono le traui, che fanno la lunghezza del poute, fopra lequali fi uedonole tefte 

di quelle, che fanno il fuolo. 

E, Sono le traui, che pendenti una uerfo l’altra, uanno aunirfi con altre traui pofte 

nel mezo della diftanza, ch’e tra gli ordini de’pali, onde nel detto luogo uengo- 
noaeflerletraui doppie. 

F , Sono le colonne , che foftentano la coperta . 

G, E il diritto di uno de’ capi del ponte . 

H, E' la piantade gli ordini de’pali coni lperoni,iqualinon lafeiano, che detti pali 

liano percosfi da i legnami , che uengono giu per il flume . 

I ) E'la feala di dieci piedi , con laquale e mifurata tutta l’opera . 
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